BIULETYN BRANŻOWY 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


— Ciepło 
Warszawa, dnia 7 października 2020 r. Nr 266(599) 
Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr DRE.WRC.4210.19.5.2020.1330.XVIII.ARy z dnia 6 października 2020 r. 
Taryfa PGE Energia Ciepła S.A. w Warszawie .................euooaaoaao aaa eaaacaanwae 2 
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Warszawa, dnia 6 października 2020 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
DRE.WRC.4210.19.5.2020.1330.XVIII.ARy 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 1i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) oraz w związku 
zart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), 


po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego: 
PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie 
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 


złożonego w dniu 17 sierpnia 2020 r. znak: 2020-PGE-W-WAW-CEN-DZ-123, ostatecznie 
skorygowanego w dniu 2 października 2020 r., znak: 2020-PGE-W-WAW-CEN-DZ-141, w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Oddziału Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, 


postanawiam 


zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła w części dotyczącej Oddziału 
Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na 
okres 1 roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania, jednakże nie wcześniej niż od dnia 
1 listopada 2020 r. 


UZASADNIENIE 


W dniu 17 sierpnia 2020 r. na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla Oddziału Elektrociepłownia 
w Gorzowie Wielkopolskim, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na 
wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła. 


Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje, ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona 
taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami 
i przepisami, o których mowa w art. 44-46 Prawa energetycznego. 


BIULETYN BRANŻOWY - Ciepło Nr 266 (599) 7 października 2020 r. 


W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 
7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 r. poz. 718) zwanego dalej: „rozporządzeniem 
taryfowym". 

Ceny ciepła, ceny za zamówioną moc cieplną i ceny nośnika ciepła dla grup odbiorców zasilanych 
z Elektrociepłowni w Gorzowie Wielkopolskim zostały ustalone na podstawie $ 13 
z uwzględnieniem $ 47 rozporządzenia taryfowego, natomiast stawki opłat za usługi przesyłania 
i dystrybucji ciepła siecią ciepłowniczą oraz stawki opłat ze źródeł lokalnych, opalane paliwem 
gazowym oraz ze źródła lokalnego opalanego paliwem węglowym, zostały ustalone na podstawie 
planowanych, uzasadnionych przychodów związanych z prowadzeniem działalności 
koncesjonowanej. 


Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono zgodnie 
z brzmieniem $ 13 ust. 10 rozporządzenia taryfowego. 


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od 
dnia jej doręczenia [art. 30 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 
$ 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1460 ze zm.)|. Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, 
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek 
o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 4794 ustawy - Kodeks postępowania 
cywilnego). 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 
cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.). Opłatę uiszcza się na konto bankowe Sądu 
Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona może 
ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów Tytułu IV - Zwolnienie od 
kosztów sądowych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie 
pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisów 
art. 117 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 


4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy - 
Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
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oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego). 


. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy — Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do 
ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 


6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy — Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. Jednocześnie taryfa może być 
wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż od dnia 1 listopada 2020 r. 


Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
/-/ 
Adam Dobrowolski 
Dyrektor Departamentu 
Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła 
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Energia Ciepła S.A. 
NINIEJSZA TARYFA STANOWI 


ZAŁĄCZNIK 
DO DECYZJI PREZESA URE 


adnia 6, AARET AE OLO, 
ar WE DAGA, A „494a ASZ0xvill. AR 


PRIS 
URZĘDU REGULAC ji ENE RGETYKI 
Z upoważnienia 
DYREKTOR 
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁ 


= 


TARYFA 


DLA 


CIEPŁA 


m Dobrowols 


Warszawa, 2020 r. 
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CZĘŚĆ I 


OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW 
UŻYWANYCH W TARYFIE 


1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 


ustawa — ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 833 ze zmianami); 


rozporządzenie taryfowe -— Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 
7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 718); 


rozporządzenie przyłączeniowe — rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92); 


przedsiębiorstwo energetyczne — przedsiębiorstwo energetyczne PGE Energia 
Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, 
zlokalizowany w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Energetyków 6 


odbiorca — każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie 
umowy z przedsiębiorstwem energetycznym; 


źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące 
do wytwarzania ciepła; 


układ pomiarowo — rozliczeniowy — dopuszczony do stosowania zgodnie 
zodrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości 
iparametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę 
do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła; 


grupa taryfowa — grupę odbiorców korzystających z usług związanych z 
zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone Ur podstawie 


tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania; 
DYREKTOR 
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁ 


m Dobrowolski 
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moc cieplna — ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania 
określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika 
w jednostce czasu; 


zamówiona moc cieplna — ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się 
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym 
obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi 
w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami 
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury 
i wymiany powietrza w pomieszczeniach, 
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach 
czerpalnych, 
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji; 


warunki obliczeniowe: 

a) obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną 
dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest 
dostarczane ciepło, 

b) normatywną temperaturę ciepłej wody; 


CZĘŚĆ II 


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ 
Z ZAOPATRZENIEM W CIEPŁO 


Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o : 


- koncesję na wytwarzanie ciepła udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki w dniu 29 października 1998r. nr WCC/470/1262/U/2/98/EB 
z późniejszymi zmianami. 
- koncesję na przesył i dystrybucję udzieloną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki w dniu 28 lipca 1999r. nr PCC/845/1262/W/3/99/AD 
z późniejszymi zmianami. 
W poniższych oddziałach prowadzi niżej wymienione działalności: 
Ua to 
1. Przedsiębiorstwo energetyczne AEG ENERRETAW 
Prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło w 
. - . NE i AMENTURYNKOW ENF* GI 
zakresie wytwarzania oraz przesyłu i dystrybucji ciepła: EKTRYCZNEJ I CIEPŁ 


` 


e 
M 


ke, 
Ćw. Dobrowols 
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CZĘŚĆ III 
PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE 


Podziału odbiorców ciepła na grupy taryfowe dokonano według następujących 
kryteriów: 

e rodzaju nośnika ciepła i jego parametrów, 

e miejsca wytwarzania i/lub dostarczania ciepła. 


1. Przedsiębiorstwo energetyczne 


Charakterystyka grupy taryfowej 
EEEE! FEHNERZNNCZENNE, | ZEE PRE ZRE A EEE KORE EEE RARE AR ZZO RZ ZZO RE 


Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w postaci wody grzewczej 
w źródle ciepła zlokalizowanym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Energetyków 6; 
miejscem dostarczania ciepła są węzły, obsługujące jeden obiekt, stanowiące 
własność przedsiębiorstwa energetycznego i eksploatowane przez 
przedsiębiorstwo energetyczne 


Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w postaci wody grzewczej 
w źródle ciepła zlokalizowanym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Energetyków 6; 
miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne wraz z zewnętrznymi 
instalacjami  odbiorczymi, stanowiącymi własność przedsiębiorstwa 
energetycznego i eksploatowanymi przez przedsiębiorstwo energetyczne 


Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w postaci wody grzewczej 
w źródle ciepła zlokalizowanym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Energetyków 6; 
miejscem dostarczania ciepła jest sieć ciepłownicza, stanowiąca własność 
przedsiębiorstwa energetycznego i eksploatowana przez przedsiębiorstwo 
energetyczne 


Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w postaci wody grzewczej 
w źródle ciepła zlokalizowanym w Gorzowie Wikp. przy ul. Energetyków 6; 
odbiorcy zasilani bezpośrednio ze źródeł ciepła, stanowiących własność 
przedsiębiorstwa energetycznego i eksploatowanych przez przedsiębiorstwo 
energetyczne 


Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w postaci wody grzewczej 
w kotłowniach gazowych, stanowiących własność przedsiębiorstwa 
energetycznego i eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne; 
rozliczanie według $ 7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego 


Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w postaci wody grzewczej 
w kotłowni  miałowej, stanowiącej własność !.: «przedsiębiorstwa 
energetycznego i eksploatowanej przez:tprżedsiębiorstwaj ` eńergstythie; 
rozliczanie według § 7 ust. 8 rozporządzenia aro ERZKTOK 

E N RY Ts ów ENERGII 
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Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w postaci pary wodnej 
0,4 MPa w źródle ciepła zlokalizowanym w Gorzowie Wlkp. 
przy ul. Energetyków 6; odbiorcy zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła, 
stanowiącego własność przedsiębiorstwa energetycznego i eksploatowanego 
przez przedsiębiorstwo energetyczne 


Odbiorcy zaopatrywani w ciepło wytwarzane w postaci pary wodnej 
112 MPa w źródle ciepła zlokalizowanym w Gorzowie Wlkp. 
przy ul. Energetyków 6; odbiorcy zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła, 
stanowiącego własność przedsiębiorstwa energetycznego i eksploatowanego 
przez przedsiębiorstwo energetyczne 


CZĘŚĆ IV 


RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN i STAWEK OPŁAT 


Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług 
(VAT). Podatek VAT naliczany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


A. CENY I STAWKI OPŁAT 


2. Przedsiębiorstwo energetyczne 
Rodzaje oraz wysokość cen w zakresie wytwarzania 


Grupa odbiorców 
[| A! | A2 | A3 | a | DI | D2 | 
| netto | netto | ||| 23 
Cena za zamówioną | zł/MW/ | 05 363,24 | 98 363,24 836324 363,24 ER 363,24 | 154 | 154 368,53 | 53 | 16020660. 206,60 
moc cieplną rok 


Miesięczna rata a ym J 
ceny za zamówioną | : m | 8196,94 | 8196,94 | 8196,94 | 8196,94 | 12 864,04 
moc cieplną 


SG e | aja aajan sejm | 
[4. | Cena nośnika ciepła [ait | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1329 | 1329 | 


Rodzaje oraz wysokość stawek opłat w lokalnych kotłowniach 


Grupa odbiorców 


Lp. | Określenie stawek opłat 08 | € | 
| netto | netto | 


> Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną 4080,27 
moc cieplną 
Stawka opłaty za ciepło zł/GJ ER 


7. upoważnienia 


DYREKTO 
PARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 


ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁ 


SZW Dobrow al ski 


10 


BIULETYN BRANŻOWY - Ciepło Nr 266 (599) 7 października 2020 r. 


TARYFA DLA CIEPŁA PGE Energia Ciepła S.A. Strona7z8 i 


Rodzaje oraz wysokość stawek opłat za usługi przesyłania i dystrybucji 


Grupa odbiorców 
A3 
odbiorcy 
A1 A3 inni niż 
końcowi 


Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe 36 499,20 | 51 133,08 | 14 336,28 | 14 336,28 
2. Rata „miesięczna stawek opłaty stałej za z/mMW/m<| 304160| 4261,09| 1194,69| 1 194,69 
usługi przesyłowe 
przesyłowe 


Lp. | Określenie stawek opłat 


B. STAWKI OPŁAT ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 


Średnica przyłącza Stawki opłat netto 


PELES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z upoważnienia 
f DYREKTOR 
DEPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁ 


m Dobrowolski 
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CZĘŚĆ V 


WARUNKI STOSOWANIA CEN i STAWEK OPŁAT 


1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy 
zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały 
określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego. 


2. W przypadkach: 


a) niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów 
jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców 
warunków umowy, 


b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego, 

c) udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy, 

d) nielegalnego poboru ciepła, 


stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego. 
CZĘŚĆ VI 
ZASADY WPROWADZANIA CEN i STAWEK OPŁAT 


Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza do stosowania ceny określone 
w niniejszej taryfie nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 
45 dnia od dnia jej opublikowania. 


Signed by / 
Podpisano przez: 


Arkadiusz 
Szymański 


Date / Data: 2020- 
10-02 13:12 


PREZES 
JRZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z cpoważnieniu 
DYREKTOR 
OFPARTAMENTU RYNKÓW ENERGII 
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